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LI 


AURELIA ZOPOT 


Wdowa po c. k. inżynierze, 


w 66%" wieku życia, opatrzona Sw. Sakramentami zmarła dnia 10% grudnia 1884* roku. 


Pogrzeb odbędzie się dnia 11 grudnia o godzinie 3% popołudniu z domu przy ulicy Starowiślnej Nr. 16, 
na który pozostałe dzieci 1 wnuki zapraszają Krewnych, Znajomych i pobożna Publiczność, 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się dnia 12% grudnia b. r. o godzinie 11% rano w kościele Św. Mikołaja. 
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